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黑 脱 沿 阶 草 新 种 图 1 

Ophiopogon motouensis S. C. Chen, sp. ‘nov. 
(Sect. Ophiopogon) 

Species nova caule elongato proeumben 贡 4 一 
3mm. in diam., fasciceulos nonnullos foliorum 
longe 
odtonorum edente, similis O. clarkei Hook. f., qui 


linearium plerumque quaternorum ad 


filamentis multo longioribus (longitudine 1/3 
antherarum partes aequantibus) differt, et 0O. 


reptanti Hook. £., qui foliis laevibus multo anglus: - 


tioribus brevioribusque 12—20cm. longis 3—4mm. 
latis, tepalis ea. 6 mm,. longis diversus.. 





i 
1 县 陪 涪 阶 草 Ophiopogon motouensis 5S. 
C。Chen: 1. 植 株 ; 2. 花 (放大 )。( 王 金 凤 绘 ) 


Tibet (西藏 ); Mo-tou 〈 墨 脱 )，in silvis，alt. 
1600 mm., xp. Tibet.-Chinghai. (青藏 队 ) ?4 一 4440 
(Typus), 20, VIII, 1974; ibid., Exp. Tibet.- 
Chinghai，1620，74 一 3048，74 4161，74 一 4360; 
ibid.，xp，ecologie。( 生态 调查 队 ) 2976，3131, 
(Typus et specimina supra citata in Herb. Imist. 
Bot. Acad. Binie. conserv.). 

多 年 生 草本 , 具 根 状 茎 。 茎 逐年 延长 有 了 时 有 
分 枝 , 下 部 名 外地 面 ,上 部 常 多 少 直立 ， 长 10 一 30 
厘米 或 更 长 , 粗 约 4 一 8 毫米 ,外 被 紫 神色 鞘 , 老 时 
萧 脱落 , 茎 上 具 数 个 叶 簇 ,各 叶 簇 相距 约 5 一 10 厘 
米 。 叶 近 二 列 排列 ,每 徐 通 常 4-z8 枚 ,长 条 形 , 纸 
质 ,长 40 一 60 厘米 , 宽 7 一 12 毫米 ,先端 长 渐 尖 ， 
基部 略 收 狭 而 成 不 明显 的 柄 且 边 缘 具 紫 神 色 的 膜 
质 精 , 中 脉 明显 , 侧 脉 4 一 7 对， 中、 侧 脉 均 在 两 面 
浮 凸 。 花 序 从 叶 丛 中 抽出 ,长 (20 一 )30 一 45 厘米 ， 
具 10 余人 条 花 ; 花序 柄 与 花序 轴 扁 平 ， 具 两 狭 翅 ， 
常 一 侧 翅 较 宽 ; 苞 片 条 状 披 针 形 ,长 5 一 9 毫米 ;化 
梗 与 苞 片 近 等 长 , 关节 位 于 下 部 ;花白 色 ， 常 每 2 
条 生 于 2 枚 近 重 叙 的 苞 片 腑 内， 但 在 花序 上 部 的 
有 时 仅 单 条 着 生 ; 花 被 片 长 8 一 9 毫米 , 斜 立 或 近 
直立 ,外 花 被 片 近 狭 矩 圆 形 , 宽 约 1.5 毫米 内 花 
被 片 狭 卵 形 , 宽 约 2.5 一 3 毫米 ;花药 披 针 形 ,长 约 
6 一 7 毫米 , 基 着 ,直立 , 具 很 短 的 花丝 ;花柱 纤细 ， 
长 6 一 8 毫米 ,超出 花药 之 上 ;与 花 被 近 等 高 。 

新 种 茎 延长 ;伏地 ,直径 4 一 8 毫米 , 具 数 个 叶 
簇 , 每 得 由 4 一 8 枚 长 条 形 叶 组 成 , 蓉 似 长 丝 沿 阶 
草 O. clarkei Hook, f。 和 O. reptans Hook. f.。 但 
前 一 个 种 花丝 要 长 得 多 , 达 花 药 长 度 的 1/3; 后 一 
个 种 叶 平 滑 , 比 本 新 种 罕 与 短 得 多 ,长 12 一 20 厘 
米 , 宽 3 一 4 毫米 , 花 被 片 长 约 6 毫米 ,可 以 区 别 于 
本 新 种 。 ee 

生 于 海拔 850 一 1700 米 的 林 下 或 戎 蔽 处 。 


